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【 解決 手段 】 比 透 磁率 が 6 0 0 以上 の 材料 で 形成 され た 


筒 状 の 側壁 1 0 a を 有 し 、 一 方 の 端面 は 開口 し 、 他 方 の 2。。 TN EN SNS ーー ト 
NN NN 
端面 は 閉じ て 底面 1 0 b を 形成 し て いる 第 1 の 筐 体 1 0 NT ンー 
Si 内 目 NN I A 
と 、 第 1 の 人 筐 休 1 0 の 内 部 に 位置 し 、 旗 面 1 0 b で 支持 ンス ニニ ンー 
さ れ 、 開 口 に 向 け で 延伸 し て い る 永久 磁石 1 1 と 比 透 アプ RA RCRD AAA INRURNANN 
磁率 が 6 0 0 以上 の 材料 で 形成 され た 筒 状 の 側壁 2 0 a 
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を 有 し 、 一 方 の 端面 は 開口 し 、 他 方 の 端面 は 閉じ て 底面 
20b を 形成 し て いる 第 2 の 筐 体 2 0 と 、 第 2 の 筐 体 2 
0 の 内 部 に 位置 し 、 導 線 の 巻き 密度 が 不 均一 で ある ソレ 
ノイ ド 2 1 と 、 ソ レノ イド 2 1 と 接続 する 電極 2 2 と 、 

を 有 し 、 第 2 の 筐 体 2 0 は 、 永 久 磁石 1 1 が ソレ ノイ ド 
2 1 に 内 包 さ れる よう に 第 1 の 筐 体 1 0 内 に 収納 され 、 

少な く と も 一 部 が 第 1 の 人 筐 体内 1 0 に 収納 され た 状態 で 
第 1 の 筐 体 1 0 内 を 出入 り 可 能 で ある ソレ ノイ ド 駆動 装 
置 。 

【 選択 図 】 図 1 
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